AIRC 
ELECTRIC 


For electrical supplies & general contracting 


2 = 


WWW.ARCELECTRICEG.COM , 


For electrical supplies & general contracting 


عن ارك الكتريك 
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خدماتد ا 
1.المحولات الكمربائية 
2 لوحات الجهد المنخفض 
3. الكابلات الكمربائية 
4 لوحات تحسين معامل القدرة 
5. خدمات الصيانة الكمربائية 
6. أنظمة الأرضی 
7 أنظمة الاضاءة المختلفة 
8 أنظمة المراقبة 
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ارك الكتريك للتوریدات الكهربائية والمقاولات 
العامة تأسست duu‏ ۲۰۱۷ وهى شركة متميزة 
ومتخصصة فى مجال التوريدات والتركيبات 
الکھربائیة. 


(المحولات الكمربائية بأنواعها - لوحات الضفط 2 
المنخفض والمتوسط - انظمة التاريض والتيار 
الخفيف - الكابلات - كشافات الاضاءة - خدمات 


حيث نقوم بتقديم خدمات كهربائية متكاملة لجميع 
القطاعات سواء سكني gl‏ تجارى وخاصة المنشات 
الصناعية حيث قامت ارك بتنفيذ الأعمال الكهربائية 
فى عشرات المصانع سواء بشكل جزئى أو توريد 
وتركيب النظام الكهربائى بالكامل. 

وتمتلك شركة ارك فريق عمل من ذوى الخبرات 
والكفاءات العالية من مهندسين وفنيين مايكفى 
لتلبية احتياجات العملاء المختلفة ولضمان اعلى 
مستوى من الجودة ونظرا لحيوية وحساسية النظم 
الكهربائية المختلفة تقوم شركة آرك بتقديم خدمات 
الصيانة الكهربائية بشكل دورى للحفاظ على سلامة 
وكفاءة عمل النظام الكهربى بشكل فعال امن. 
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مع التقدم التكنولوجى المتطور وبشكل سريع عالميا خاصة فی 
مجال الكهرباء والطاقة تتطلع شركتنا فى دراسة وفهم وتطبیق 
كل mas‏ لتوفير أفضل الخدمات الكهربائية المتكاملة لعملائنا 
الكرام. 


إضاءة وتشفيل كافة مصانع عملائنا هو دورنا الأساسى الذى نفتخر 


به حيث انه يساهم فى دفع عجلة الإنتاج. 
وإضاءة وتشغیل المبانی السكنية والتجارية هو دورنا تجاه الشعب 
المصرى الذى يستحق منا تقديم أفضل الخدمات بأفضل الموارد. 


تقديم الحلول الأفضل والأنسب لعملائنا. 


الالتزام التام بكافة مواعيد التسليم. 
الإهتمام بكافة التفاصيل الکھربائیة. 
توفير كافة سبل السلامة والأمان. 


daga (y)‏ مميزة 
a‏ تسلیم سريع 
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المحولات الکھربائیة (زيتية أو جافة) 


توريد وتركيب جميع أنواع المحولات الكهربائية 
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لوحات الجهد المنخفض 


توريد وتركيب جميع أنواع لوحات الجهد المنخفض 
والمتوسط ولوحات التحكم “الكنترول" 


Schneider 
Tp Electric 
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الكابلات الكهربائية 

توريد وتركيب aos‏ أنواع الكابلات الكهربائية 
(جهد منخفض أو متوسط) وكابلات التحكم 
"الكنترول . 

توريد حوامل الكابلات. 

aos‏ اكسسوارات التركيب الخاصة بالکابلات 
الکھربائیة. 
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الكابلات الكهربائية المصریة 
Electro Cable Egypt‏ 
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لوحات تحسين معامل القدرة 


توريد وترکیب لوحات تحسين معامل القدرة. 


POWER FACTOR CORRECTION 


Schneider 


Electric 


Vor Plus Log 


‘Schneider 


خدمات الصيانة الكمربائية 


نقوم بتقديم خدمات الصيانة الدورية لجميع 
المهمات الكهربائية الخاصة بالمنشأة لضمان 
إستمرارية وكفاءة النظام الكهربائى وضمان عملة 
«¡Lol‏ 
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تورید وتركيب clgil pros‏ أنظمة الاضاءة المختلفة 
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انظمة المراقبة والتیار الخفيف 


توريد وتركيب جميع أنظمة المراقبة. 
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على jlao‏ سنوات العمل الماضية 
أصبحنا أكثر قدرة على فهم 
متطلبات العملاء , وأكثر ابداعا 
لتصميم حلولهم الكهربائية , وأكثر 
إتقانا لتنفيذ ما تم الإتفاق عليه. 
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البارون للتجارة والصناعة (1). 
البارون للتجارة والصناعة )2( 


الدلتا للبطاريات (1). 
الدلتا للبطاریات (2). 
الدلتا للبطاریات (3). 
٣٣‏ 
کومو للبلاستيك. 
كالوباك للورق. 
بولى ميحس. 

(1) تكس‎ yla 
(2) تکس‎ yla 


MÁ‏ خدماتنا 


بنار plà‏ للبلاط الالی. 
مصنع يسران. 

بریما للأقلام. 

كنج إم للصناعات الغذائية. 
مصنع دلتا بلاست. 

رويال ستارز للبلاستيك. 
مصنع كايروباك (1). 
مصنع كايروباك (ع). 
المصرية الإيطالية. 


ایجی تك. 


المصرية لاضافات الأعلاف. 
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مدينة العاشر من رمضان 
٭ اليابانية للإسطمبات )1( 

© اليابانية للإسطمبات )2( 

٭ gino‏ روبوباك. 


° نيو ريمون تكس. 
George Amin CO °‏ 


٭ مجموعة السعدنى puill‏ (تبارك - الكوثر - الفرقان). 


+ الهلال والنجمة الذهبية. 


مدن آخری 

ء gino‏ جولدن باك. 
البنوك الزراعية (5 بنوك) 
۰ مالتى pl‏ جروب. 


ء وحدات إدارية وسكنية. 


نا خدماتنا 
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العاشر من رمضان - الصفا 
مول 4 الوحدة رقم 111 
info@arcelectriceg.com‏ 


Ly اتصل‎ 


www.arcelectriceg.com 


جميع الحقوق محفوظة © آرك الكتريك ,2022 


0106 3942439 
0106 0 
0100 4 
0106 5 


العاشر من رمضان - الصفا 
مول 4 الوحدة رقم 111 
info@arcelectriceg.com‏ 
www.arcelectriceg.com‏ 


0106 3942439 
0106 7799090 
0100 5077984 
0106 9105555 
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